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EXTRAIT 

II est a noter qu’en date du 20 decembre 2016, Johnson Controls Lucenec sro. a transfere : 

5.125 parts sociales qu’elle detenait dans la societe a Johnson Controls International GmbH, 
societe a responsabilite limitee allemande ayant son siege social au 77 e Industriestrase, 
Burscheid, 51399 Allemagne. 

7.376 parts sociales qu’elle detenait dans la societe a Johnson Controls Roth Freres INSITU 
Technologie GmbH societe a responsabilite limitee allemande ayant son siege social au 77 e 
Industriestrase, Burscheid, 51399 Allemagne. 

Pour mention aux fins de publication au Recueil Electronique des Societes et Associations 

Luxembourg, 27 decembre 2016. 

Pour la societe, 


Un mandataire 



